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Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 


Parlamentarische Kontrollkommission 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Zusammensetzung der gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über 
die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit 
des Bundes vom 11. April 1978 (BGBl. I S. 453) eingesetzten 
Parlamentarischen Kontrollkommission wird wie folgt geändert: 

1. Die Parlamentarische Kontrollkommission besteht aus sieben 
Mitgliedern. 

2. Die Parlamentarische Kontrollkommission setzt sich wie folgt 
zusammen: 

CDU/CSU 3 

SPD 2 

FDP 1 

DIE GRÜNEN 1 

3. Als Mitglied der Fraktion DIE GRÜNEN wird folgender Abge- 
ordneter benannt: 

Such 

Bonn, den 29. Mai 1990 

Hoss, Frau Schoppe, Frau Dr. Vollmer und Fraktion 



Druck: Thenöe Druck KG, 5300 Bonn, Telefon 23 19 67 

Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, Postfach 20 13 63, Herderstraße 56, 5300 Bonn 2, Telefon (02 28) 36 35 51 , Telefax (02 28) 36 12 75 

ISSN 0722-8333 


